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Chhattisgarhi 


Chhattisgarhi (devanagari: i(£)) er det offisielle spraket i den indiske delstaten Chhattisgarh og har 

omkring 11.5 millioner talere. Spraket tales i Chhattisgarh og i naboomradene til Madhya Pradesh, Orissa og 
Jharkhand. Chhattisgarhi er et indoarisk sprak som i vokabular og spraklige trekk er sterkt pavirket av 
munda-sprak og dravidiske sprak. 
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